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BroadStation の設定画面の使い方 


3.1 


■ 設定画面とは 

BroadStation の設定画面では、簡易設定、詳細設定、機器診断をおこなうことができます。 

簡易設定 

最小限の入力をするだけで、 BroadStation の設定ができます。 

詳細設定 

基本設定やアドレス変換、ルーティング設定など項目別に入力をして、 BroadStation の 
設定をします。 

機器診断 

BroadStation の本体情報やネットワーク情報などを表示します。 


■ 設定画面を表不 

BroadStation の設定画面は、以下の手順で表示できます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

r(IES 「http :〃192.168.11.1」 と入力します。 

-<200 [ ok ] をクリックします。 
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ユ J 上 J 


^鞭 


名前©) {[fittp:// 192.168 .11.1 




(E 







「 root 」 と入力します。 

※「パスワード」は空欄にしてくだ 
さい。 

[0 K ] をクリックします。 
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3.1BroadStation の設定画面の使い方 



WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第2章困ったときは」の「設定画面が表示され 
ない」 ( P 36) を参照して、ブラウザの設定を確認してください。 


■ 使い方をヘルプで見る 


BroadStation の設定画面について詳しく知るには、ヘルプを参照してください。 
ヘルプは、以下の手順で表示できます。 

1 「設定画面を表示する」 ( P 64) を参照して、 BroadStation の設定画面を表示します。 
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ブロードステーション情報し- 

名前 APOOO 740123456 

時間 2002/11/22 :16:00:00 

システム状態正常 

牾報更新| 


■ く】 b 册 j 


設定項目のとなりにある「？」 
マークをクリツクします。 
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^Jn|xJ 


ブロードステーション情報 ~ 

名前ネットワーク上でブロードステーションを 
識別する名前です。 

時間 

ブロードステーションの内部時計の時刻です。 
システム彳犬態 

システムの動作彳犬態や、システムエラー表示 
されます。詳細は[機器診断]-[ログ情報]にて 
確認してください。 

「情報更新」ポタン 」 

ボタンを押した時の情報表示に更新されます。 

_ d 


ヘルプ画面が表示されます。 
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設定画面て使える機能 

□ 

設定画面の構成 
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3.2 設定画面で使える機能 


■ 詳細設定画面の機能一覧 


rraa • ※印のある項目は、簡易設定画面でも設定できます。 

• 設定画面について、詳しくは設定画面上のヘルプを参照してください。 


項目 

説明 

出荷時設定 

基本設定 

ブロー ドス テー シヨン名 

※ 

Broad Station 名称を設定します。 

半角英数字（大文字/小文字 
の区別あり）および、「-」を 
30文字まで入力できます。 

" AP "+ B「oadStation の LAN 
側 MAC アドレス 

WAN 側 MAC アドレス 

WAN 側の MAC アドレスを設定し 
ます。 

限转^不正なアドレスを入力して 
使用すると 、 Broad Station だ 
けでなくネットワーク上の 
他の機器も使えなくなりま 
す。この設定はお客様の責任 
においておこなってくださ 

い0 

デフオルトの MAC アドレ 
スを使用 

WAN 側 IP アドレス※ 

BoardStation の WAN 側の IP アド 
レスを設定します。 

DHCP サーバから IP アド 
レスを自動取得 

デフオルトゲートウェ 
イアドレス& 

デフオルトゲートウェイの IP アド 
レスの設定を行います。 

デフオルトゲートウヱイが存在し 
ない場合は空欄にしてください。 
WAN 側 IP アドレスを自動取得し 
ている場合、デフオルトゲート 
ウェイは自動取得します。 

※ WAN 側 IP アドレスが手動設定 
時のみ設定が可能です。 

空欄 

DNS (ネーム）サーバア 
ドレス 5 * 

BroadStation が名前解決に使用す 
る DNS サーバを指定します。 

プロバイダから指定がある場合に 
設定してください。 

空欄 

LAN 側 IP アドレス※ 

BroadStation の LAN 側の IP アド 
レスを設定します。 

192.168 .11.1 
(255.255.255.0) 
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項目 


説明 


出荷時設定 


DHCP サーバ機能※ 

IP アドレスを BroadStation から自 
動的に割り当てるかどうか設定し 
ます。 

使用する 

割当 IP アドレス※ 

パソコンへ割り当てる IP アドレス 
を設定します。 

192.168 .11.2 から16台 

管理設定 

管理ユーザ名 

BroadStation の設定画面へログイ 
ンする際のユーザ名です。 

root (変更不可） 

新パスワード 

BroadStation の設定画面へログイ 
ンする際のパスワードを設定しま 
す。 

空欄 

パスワード確認 

確認のためにパスワードを再度入 
力します。 

空欄 

時間設定 

タイムサーバ 

BroadStation に日付や時間の設定 
をします。 

プロトコル： 

外部のタイムサー/《に対応したプ 
ロトコルを選びます。日付や時間 
を手動で設定する場合は、「使用し 
ない」を選択してください。 

サーバ名： 

タイムサーバのアドレスを入力し 
ます。 

タイムゾーン： 

BroadStation を使用している地域 
のタイムゾーンを選択します。 

プロトコル： 

「使用しない」 

サーバ名： 

空欄 

タイムゾーン： 
「 GMT +09:00 東京、大阪、 
札幌、ソウル」 

設定時刻 

タイムサーバを「使用しない」に 
設定している場合、ここで日付や 
時刻を設定できます。 
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3.2 設定画面で使える機能 


項目 

説明 

出荷時設定 

PPPoE 設定 

接続ユーザ名& 

PPPoE の認証に使用する接続 
ユーザ名を60文字以内で入力し 
ます。プロバイダに指定された接 
続ユーザ名を入力してください。 

空欄 

接続パスワード※ 

PPPoE の認証に使用する接続パ 
スワードを30文字以内で入力し 
ます。プロバイダに指定された接 
続パスワードを入力してくださ 
い。 

正しく接続パスワードが入力され 
ていることを確認する為、（確認 
用）の欄にも同一の接続パスワー 
ドを入力します。 


サービス名 

接続する PPPoE 端末のサービス 
名を設定します。プロバイダから 
指定のない場合は空欄に設定して 
ください。 

空欄 

切断時間 

CATV / x DSL 回線へ接続してから 
切断するまでの時間を、秒単位で 
設定します。常時接続の場合は、 
「0」（ゼロ）を入力してくださし、。 
(設定可能範囲： 〇〜65535秒） 

300秒 

認証方法 

プロバイダとの認証方法を設定し 
ます。 

「自動認証」 

DHCP サーバ （ IP アドレス自動割当）設定 

DHCP サーバ機能※ 

IP アドレスを BroadStation から自 
動的に割り当てるかどうか設定し 
ます。 

使用する 

割当 IP アドレス※ 

パソコンへ割り当てる ip アドレス 
の範囲を設定します。 

192.168 .11.2 から16台 

ドメイン名の通知 

ip アドレスを割り当てる際に、パ 
ソコンに通知するドメイン名を指 
定します。 

自動取得 


BLR 3- TX 4 L ューザーズガイド | 69 





項目 

説明 

出荷時設定 

アドレス変換設定 

アドレス変換 

IP マスカレード機能を使用する/ 
使用しないを設定します。 

使用する 

DMZ のアドレス 

変換先不明の IP パケットを WAN 
側から受信したときに転送する IP 
アドレスを設定します。 

空欄 

TCP/UDP 宛先ポート 

WAN 側から BroadStation の任意 
のポートに要求があった場合、 
BroadStation の宛先 WAN 側 IP ア 
ドレスを LAN 側 IP アドレスに変 
換し、 LAN 側 IP アドレスのパソ 
コンへ転送します。 

スタートポート： 

空欄 

エンドポート： 

空欄 

LAN 側 IP アドレス 

WAN 側からのアクセスを受けた 
いパソコン（サーバ等）の IP アド 
レスを入力します。「ポート」で指 
定した WAN からの通信は全て、こ 
のパソコンに転送されます。 

空欄 

経路設定 

WAN 側 RIP 送受信 

WAN 側ポートでの RIP 情報の扱 
いを設定します。 

なし 

WAN 側 RIP バージョン 

WAN 側で扱うことのできる RIP 
のバージョンを選択します。 

RIP 2( ブロードキャスト） 

LAN 側 RIP 送受信 

LAN 側ポートでの RIP 情報の扱い 
を設定します。 

受信のみ 

LAN 側 RIP バージョン 

LAN 側で扱うことのできる RIP の 
バージョンを選択します。 

RIP 2( ブロードキャスト） 

宛先アドレス 

宛先の IP アドレス/サブネットマ 
スクを設定します。 

空欄 

(255.255.255.0) 

ゲー トウェイ 

宛先の IP アドレスへ通信パケット 
を送信するときに中継する IP アド 
レスを設定します。 

空欄 

メトリック 

宛先の IP アドレスまでに超える必 
要があるルータの数を設定しま 
す。 

15 
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3.2 設定画面で使える機能 


項目 

説明 

出荷時設定 

バケツトフイルタ設定 

動作 

フィルタの動作を表示します。 

「 LAN 側からのパケット 
を無視する」（変更不可） 

宛先 IP アドレス 

通信パヶットを通さない宛先 IP ァ 
ドレスを設定します。 

空欄 

送信元 IP アドレス 

通信パケットを通さない送信元 IP 
アドレスを設定します。 

空欄 

TCP / UDP 宛先ポート 

フイ ルタの対象となるパケットの 
宛先ポ ー トを入力します。 

空欄 

UPnP 設定 

UPnP 機能 

UPnP 機能を使用する/しないを 
設定します。 

使用しない 

UPnP Name 

パソコン上で BroadStation を 
UPnP デバイスとして検出した際 
に表示される名称です。 

「BUFFALO BLR 3- TX 4 LJ 
(変更不可） 
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■ 機器診断画面の機能一覧 


項目 

説明 

本体情報 

製品名 

BroadStation の製品名を表示します。 

ブロードステーション名 

BroadStation 名を表示します。 

WAN 側 MAC アドレス 

BroadStation の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 

LAN 側 MAC アドレス 

BroadStation の LAN 側の MAC アドレスを表示します。 

DHCP サーバ機能 

IP アドレス自動割当機能を使用する/しないを表示します。 

WAN 側 IP アドレス 

BroadStation の WAN 側 IP アドレスを表示します。 

LAN 側 IP アドレス 

BroadStation の LAN 側 IP アドレスを表示します。 

通信パケツト情報 

送信パケット数 

送信したパケット数を表示します。 

受信パケット数 

受信したパケット数を表示します。 

コリジョン 

通信エラーとなったパケット数を表示します。 

システム作動時間 

BroadStation が起動してからの時間を表示します。 

ping テスト 

BroadStation から目的のパソコンへ通信が可能かテストします。 

「宛先」欄に宛先の IP アドレスを入力して[実行]をクリックすると、 ping テストが 
実行されます。 
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3.2 設定画面で使える機能 


項目 説明 


ログ情報 

BroadStation の動作記録を表示します。 BroadStation が正常に動作しない場合は、こ 
こから原因を探ることができます。 

[最古]ボタン： BroadStation が記録している一番古い情報を表示します。 

[古ページ]ボタン：現在表示している情報より1ページ分、古い情報を表示します。 
[新べージ]ボタン：現在表示している情報より1ぺージ分、新しい情報を表示します。 
[最新]ボタン： BroadStation が記録している一番新しい情報を表示します。 
[消去]ボタン： BroadStation が記録している情報を消去します。 

設定初期化/再起動 

BroadStation の設定を初期化したり、 BroadStation を再起動したりできます。動作を 
選択して[実行]をクリックすると実行されます。 

※[再起動]のみ行った場合は、設定項目が初期化されることはありません。_ 

設定保存/復元 

BroadStation の設定をファイルに保存したり、以前に保存された構成ファイルから設 
定を復元することができます。 

設定の復元：「構成ファイル名」の横の[参照]をクリックして、構成ファイルを選 
択し、[設定の復元]をクリックすれば、設定が復元されます。 

設定の保存：[構成ファイルの保存]を押して、ファイル名を指定して保存してくだ 
さい。 

ファームウ:！:ア更新 

弊社ホ_ムぺ_ジよりダウンロ ードしたファ_ムウェアのバイナリファイルを、この 
ぺージから BroadStation に書き込んで更新することができます。 

「ファームウヱアファイル名」の横の[参照]をクリックしてファイルを選択し、[ファー 
ムウエア更新]をクリックすると更新されます。 
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